Table III 


Nicotine Deliveries (mg/cigt.) from Three Interlab Studies 


Studv #1 - Julv 1988 










Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 




Winston 

Kool 





Average 

Carlton 

Ultra 

Lights 

Industry Marlboro 

Newport 


Deliverv 

85 

Lts. 85 

85 

M#ll 

85 

100 

Liggett 

0.88 

0.18 

0.55 

0.67 

1.17 

1.22 

1.50 

Reynolds 

0.88 

0.12 

0.49 

0.66 

1.19 

1.26 

1.53 

American 

0.87 

0.13 

0.49 

0.67 

1.12 

1.26 

1.55 

Brown & Williamson 

0.86 

0.13 

0.47 

0.65 

1.19 

1.24 

1.48 

TITL 

0.83 

0.13 

0.49 

0.66 

1.10 

1.18 

1.44 

Lorillard 

0.79 

0.08 

0.45 

0.63 

1.01 

1.14 

1.40 

Philip Morris 

0.76 

0.14 

0.44 

0.60 

0.99 

1.10 

1.26 

Studv #2 - October 1988 









Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

Average 

Delivery 

Carlton 

85 

Winston 

Ultra 

Lts. 85 

Kool 

Lights 

85 

Industry 

Mill 

Marlboro 

85 

Newport 

100 


Liggett 

0.87 

0.25 

0.53 

0.70 

1.08 

1.18 

1.47 

Lorillard 

0.86 

0.19 

0.49 

0.68 

1.11 

1.25 

1.45 

Reynolds 

0.83 

0.15 

0.46 

0.66 

1.09 

1.15 

1.44 

Brown & Williamson 

0.82 

0.14 

0.44 

0.63 

1.14 

1.14 

1.44 

TITL 

0.80 

0.15 

0.45 

0.64 

1.03 

1.12 

1.40 

American 

0.79 

0.17 

0.45 

0.63 

1.08 

1.09 

1.31 

Philip Morris 

0.78 

0.16 

0.44 

0.65 

1.07 

1.08 

1.30 

Study #3 - Abril 1989 










Cl 

C2 

C3 

C4 C5 

C6 

Average 

Delivery 

Carlton 

85 

Winston 

Ultra 

Lts. 85 

Kool 

Lights 

85 

Marlboro 

L & M 85 85 

Newport 
10 0 


Lorillard 

0.89 

0.16 

0.51 

0.77 

1.16 

1.24 

1.51 

American 

0.89 

0.14 

0.47 

0.73 

1.15 

1.27 

1.55 

Liggett 

0.83 

0.11 

0.47 

0.65 

1.04 

1.20 

1.51 

Brown & Williamson 

0.82 

0.11 

0.44 

0.67 

1.07 

1.17 

1.48 

Reynolds 

0.81 

0.11 

0.44 

0.67 

1.05 

1.14 

1.46 

TITL 

0.81 

0.12 

0.46 

0.67 

1.01 

1.15 

1.44 

Philip Morris 

0.79 

0.18 

0.43 

0.68 

1.01 

1. Q 9 

1.36 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rqkk0001 











